*H i 


2 RA6 


Cl? I cu 


Sigla Resistenra 

R1 22 Kfi 

R2 4,7 K Cl 

R3 325 H 

R4 125 ft 

R5 55 

R6 75 0 

R7 1 Mft 

R3 0,33 Mfi 

0.1 


RR 1240, 


35 ^4 


Gv 0.04 A. 


GV 0.04 A 


Sigla 

Capacity 

Cl 

250 pF 

C2 

2x450 pF 

C3 

2-M6 pF 

C4 

50 pF 

C5 

50000 pF 

C6 

500 pF 

C7 

2-t-I 6 pF 

CIO 

100 pF 

C11 

50000 pF 

Cl 2 

1000 oF 

Cl 3 

10000 oF 

Cl 4 

10 u F 

Cl 5 

40 

Cl 6 

40 >tF 

Cl 7 

20000 pF 

Cl 8 

10000 pF 

RIO 

'0,5 MO 

R11 

ioo n 

R12 

150 n 

R13 

750 A 


DliCATI • Mod. RR 1240 • Gamma onde medic. Media frequenza 467 kc. Adatto per corrcnte continua o alternata della rete-luce 

da 110 a 220 V. Potenza d’nscila 1,5 wait. 


















